शासन आदेशा:- 


कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी-२ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सन २०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०१८ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार विद्युत निरीक्षणाळय शाखेतील अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या नियतकालीक बदल्यांचे अधिकार अधिसूचित केल्यानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ 
खाली नमुद केलेल्या सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 


आहे. 

अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना । शोरा 

क्र. 

a Q 3 8 4 

गि . | श्रीमती निकिता राजेंद्र काकडे, | विद्युत निरीक्षक, पुणे विद्युत निरीक्षक (ates), | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मुंबई (पुणे उपविभाग) 


२. | श्री. अविनाश बाळू माने, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, सातारा । विद्युत निरीक्षक, मिरज श्री.अ.अ. रजपूत, स. अ. श्रेणी- 
अभियंता श्रेणी-२ २ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर 
३. | श्रीमती महजबीन निसार अहमद | विद्युत निरीक्षक, सोलापूर | विद्युत निरीक्षक, | रिक्‍तपदी 
(मनुरे), कनिष्ठ अभियंता उस्मानाबाद 
४. | श्री. नागनाथ मारुती लोळगे, area | विद्युत निरीक्षक, कोल्हापूर | १ वर्ष मुदतवाढ अ. अ. पुणे यांच्या 
अभियंता शिफारशीनुसार १ वर्ष मुदतवाढ 
५. | श्रीमती श्वेता निखिल कांबळे, | विद्युत निरीक्षक, पुणे विद्युत निरीक्षक Sates), | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 मुंबई (पुणे उपविभाग) 
६. | श्रीमती वर्षा विनायक सुतार, | विद्युत निरीक्षक, पुणे विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 मुंबई (पुणे उपविभाग) 
७. । श्री. अभिजितसिंग अशोकरसिंग | विद्युत निरीक्षक, मिरज विद्युत निरीक्षक, सातारा | श्री.अ. बा. माने, स. अ. श्रेणी-२ 
रजपूत, सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 
८. | श्री. महेंद्र सिताराम जगताप, शाखा | विद्युत निरीक्षक, पुणे विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | रिक्‍तपदी 
अभियंता मुंबई 
९. | श्रीमती तेजस्विनी अंबादास वानखेडे, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, वर्धा रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 गडचिरोली 
शि . | श्रीमती आरती मु. गुरमुळे, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, नागपूर विद्युत निरीक्षक, गोंदिया । रिक्‍तपदी 
अभियंता श्रेणी- २ 
ea १. | श्रीमती अपर्णा नितीन वासनकर, | विद्युत निरीक्षक, नागपूर विद्युत निरीक्षक, भंडारा रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 
१२. | at. एस. एस. शाहाणे, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, अमरावती | रिक्‍्तपदी 
अभियंता श्रेणी- २ विभाग, खामगाव 
१३. | श्री. जी. आर. वगारे, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, वाशिम रिक्‍्तपदी 
अभियंता श्रेणी- २ विभाग, खामगाव 
१४. | श्री. मुरलीधर पांडुरंग GRR, शाखा | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | श्री. ढवस यांच्या सहाय्यक 
अभियंता गडचिरोली विभाग, चंद्रपूर प्राध्यापक fgets रिक्‍त 


असलेल्या पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ 
१५. | श्रीमती शुभा राहूल पाटील, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, नागपूर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | रिक्‍तपदी 
अभियंता श्रेणी- २ विभाग, भंडारा 
१६. । श्रीमती अनुजा अजय वैद्य, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, नागपूर १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता श्रेणी- २ 
१७. | श्री. संजय नंदकुमार Re, शाखा | विद्युत निरीक्षक, नागपूर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | रिक्‍तपदी 
अभियंता विभाग, गोंदिया 
१८. | श्री. रुपेश उमाकांत नंदनवार, | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | विद्युत निरीक्षक, नागपूर रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 मुंबई 
१९. | श्री. कमलिसिह सुदामसिह गिरासे, | विद्युत निरीक्षक (sates), | विद्युत निरीक्षक, रायगड | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- 2 मुंबई पेण 
२०. | श्री. राहुल गुलाब वासनिक, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | विद्युत निरीक्षक, रायगड | रिक्‍्तपदी 
अभियंता श्रेणी- २ मुंबई पेण (कर्जत / खोपोली) 
२१. | श्री. विकास प्र. रोझोदकर, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, मुंबई विद्युत निरीक्षक, ठाणे श्री. उ. ब. सानप, शाखा 
अभियंता श्रेणी- २ निरीक्षण विभाग क्र. २ | अभियंता यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे 
भिवंडी उप विभाग रिक्‍त झालेल्या पदावर 
२२. | श्री.अर्जुन विश्वनाथ जाधव, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक (Seren), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | श्री. राजेंद्र न. शहा, शाखा 
अभियंता श्रेणी- २ मुंबई विभाग, ठाणे - २ अभियंता यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त झालेल्या पदावर 
२३. | श्री. यडावंत सुकुमार पाटील, | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | विद्युत निरीक्षक, मुंबई रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ मुंबई 
२४. | श्री. संदिप शांताराम म्हेतर, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता श्रेणी - २ विभाग, रत्नागिरी 
२५. | श्री. हरी नारायण कोळी, शाखा | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ, | विद्युत निरीक्षक, ठाणे-२ | श्री. अशोक = Ree, शाखा 
अभियंता निरीक्षण विभाग, मुंबई अभियंता यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त झालेल्या पदावर 
२६. | श्री. दुर्गेश राजीव सबनिस, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता श्रेणी - २ विभाग, सिंधुदुर्ग 
२७. | श्रीमती गिता आनंद पेठे, शाखा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, सिंधुदुर्ग शका 
अभियंता विभाग, रत्नागिरी 
२८. | श्री. सयाजी दादासो पाटील, शाखा | विद्युत निरीक्षक (सचिव | १ वर्ष मुदतवाढ अ. अ. मुंबई यांच्या 
अभियंता अनुज्ञापक मंडळ व उद्घाहन शिफारशीनुसार १ वर्ष मुदतवाढ 
निरीक्षक), चेंबूर, मुंबई 
२९. | श्री. रामनाथ निवृत्ती गावंडे, शाखा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | श्री. गौ. रा. कांबळे, शाखा 
अभियंता विभाग क्र. २ ठाणे विभाग, सांताक्रुझ जोगेश्वरी | अभियंता यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे 
(पूर्व पश्चिम) रिक्‍त झालेल्या पदावर 
३०. | श्रीमती आसावरी श्रीकांत लोखंडे, | विद्युत निरीक्षक (sates), | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ मुंबई 
३१. | श्री. विनायक विजय दिवटे, शाखा | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ | विद्युत निरीक्षक, ठाणे-१ | श्री. अशोक दु. राजपूत, शाखा 
आभियंता अभियंता यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त झालेल्या पदावर 
३२. | श्रीमती स्वाती श्रीपत मुंडे, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, मुंबई विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | रिक्‍तपदी 
अभियंता श्रेणी - २ मुंबई 
३३. | श्रीमती अश्विनी नारायण घोरपडे, | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ | विद्युत निरीक्षक (Gate), | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ मुंबई 
३४. | श्री. योगेश शंकर गायकवाड, शाखा | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | विद्युत निरीक्षक, पुणे श्री. एन. आर. पवार, स. अ. 


अभियंता 


मुंबई 


श्रेणी - २ यांच्या बदलीमुळे 
रिक्‍त असलेल्या पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ 


३५. | श्री. राजू नाथराव गिते, शाखा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता विभाग क्र. १ ठाणे 
३६. | श्री. घनश्याम रामराव लोहकरे, शाखा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | श्री. हरी नारायण कोळी, शा. 
अभियंता विभाग क्र. १ ठाणे विभाग, सांताक्रुझ अ. यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
झालेल्या पदावर 
३७. | श्री. धीरज पोपटराव बुरकूल, | विद्युत निरीक्षक, जळगांव | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | रिक्‍तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ विभाग, धुळे 
३८. | श्री. श्री. व्यं. निरावार, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, हिंगोली | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), | रिक्‍तपदी 
अभियंता श्रेणी - २ मुंबई 
३९. | श्री. यु. बी. बिडवे, सहाय्यक अभियंता | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, लातूर रिक्‍तपदी 
श्रेणी -२ उस्मानाबाद 
४०. श्री. नि. नं. हंबीरे, सहाय्यक अभियंता | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, लातूर श्री. म. पु. कुरुलकर, शाखा 
श्रेणी - २ उस्मानाबाद अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर 
४१. | श्री. जीवन संगनाथ लोहारे, शाखा | विद्युत निरीक्षक, लातूर १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता 
४२. | श्री. अ. अ. पांडव, शाखा अभियंता विद्युत निरीक्षक, औरंगाबाद | विद्युत निरीक्षक, पुणे श्रीमती श्वेता निखिल कांबळे, 
स. अ. श्रेणी-२ यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
४३. | श्री. प्रविण गणेश विसपुते, शाखा | विद्युत निरीक्षक, नाशिक | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ | श्री. दिवटे, शाखा अभियंता 
अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 
४४. | श्री. चेतन शांताराम चौधरी, शाखा | विद्युत निरीक्षक, जळगांव | विद्युत निरीक्षक, जळगांव | श्री. पी. एन. नेमाडे, शाखा 
अभियंता अंतर्गत सविनि, चाळीसगांव अभियंता यांच्या सेवा निवृत्तीमुळे 
होणाऱ्या या रिक्त पदी स्वत: 
अपंग असल्यामुळे 
४५. | श्रीमती प्र. शा. कांबळे, सहाय्यक | विद्युत निरीक्षक, औरंगाबाद | विद्युत निरीक्षक, नांदेड रिक्‍तपदी 
अभियंता श्रेणी - २ 
४६. |श्री.म.पु. कुरुलकर, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, लातूर विद्युत निरीक्षक, | श्री. नि. नं. हंबीरे, स. अ. श्रेणी - 
उस्मानाबाद २ यांच्या बदलीने Rat 
होणाऱ्या पदावर 
४७. | श्रीमती निर्मल विवेक बागुल, शाखा | विद्युत निरीक्षक, नाशिक | विद्युत निरीक्षक, सांताक्रुझ | रिक्‍तपदी 
अभियंता 
४८. | श्री. विलास ज्ञानेश्वर कोळवले, शाखा | विद्युत निरीक्षक, जळगांव । विद्युत निरीक्षक, नंदुरबार | श्री. साळुंखे, स. अ. श्रेणी - २ 
अभियंता यांच्या समावेशनामुळे (स्वीय 
सहाय्यक) रिक्‍त असलेल्या 
पदावर 
४९. | श्रीमती सुरेखा वि. sare, शाखा | विद्युत निरीक्षक, | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्ष मुदतवाढ 
अभियंता उस्मानाबाद 
५०. | श्री. आर. एम. पाडवी, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, नंदुरबार | १ वर्ष मुदतवाढ १ वर्षे मुदतवाढ 
५१. | श्री. के. एम. महाजन, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, औरंगाबाद | विद्युत निरीक्षक, परभणी  । रिक्‍्तपदी 
५२. | श्रीमती सुप्रिया अं. सोणगोतीया, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, नागपूर | रिक्‍्तपदी 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ विभाग, अहमदनगर 
२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा 


म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी 
ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 
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शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय दडपण/दबाव 
आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत अधिकाऱ्या विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अनुसार शिस्त भंगाची 
कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४ संबंधित शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांनी नियुक्तीच्या बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०८१८२७३३०८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Bhimashankar |e ia 


And Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=873ce9a279d956 1 ffOcbf658e05b823c67c7 9dcac309fc 


4ebdac035d6aeec2a0, cn=Bhimashankar Yallappa Manta 
a a p p a a n a Date: 2018.06.08 18:29:28 +05'30' 


शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण AGTH मार्ग, चेंबूर (पू.), 
मुंबई - ७१ 
2) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई / ठाणे / नाशिक / धुळे / जालना / नंदुरबार / औरंगाबाद / जळगाव / बीड / अहमदनगर / 
परभणी / उस्मानाबाद / लातूर / नांदेड / हिंगोली. 
५) उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६) संबंधित कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी - २ 
७ निवड नस्ती - ऊर्जा- ५ 
प्रत, 


१ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

8) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 

५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
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